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L' identification 

des puits en Ontario 

Depuis le l l ' r aout 2003, quiconque construit, 

en Ontario, un nouveau puits tube (sauf les 
putts de petrol e et tie gaz) dolt y fixer, en 
permanence, une plaque (^identification en 
acier inoxydable que fournit le ministers de 
t'Environnement. La plaque robuste et 
distinctive est a pen pres de la taille d'une 
carte de ( re tfit. I \Ue c omporte le code alpha 
numeriqtie du puits auquel eile est fixee. 
Les plaques aideront les municipalit.es et le 
gouvernement provincial a surveiller la qualite 
de 1'eau et a intervenir rapidement lorsque des 
problem.es sont constates. 

^Identification des puits est une prescription 
du R&gkmeri? 903 (RJR.O. 1990, Reghmcnt 
903 modifiantle Reglemeni 128/03- « Puits »), 
pris en application de la Loi sur Ms 
tessources en eau de J 'Ontario, Nous vous 
dirons, dans cette brochure, comment obtenir 
tine plaque d'identification et la fixer a un 
nouveau puits. Nous decrirons aussi ce qu'il 
faut faire lorsqu'on travailie sur un. puits qui 
est deja muni dune plaque d'identification, ou 
lorsqu'on met hors service un puits deja muni 
d'une plaque. Vous trouverez a la page 15 
quelques sources d'information 
supplementa if es . 
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obtenir mm plaque 

d'identification de puits ? 

Vous pouvez obtenir des plaques en vous 
adressant a la personne chargee de coordonner 
la gestion des puits d'eau au sein du ministers 
de rEnvironnement de l'Ontario. C'est le meme 
bureau qui fournit les formulaires d'enregis- 
txement de puits qu'il faut rfsnpllr lorsqu'on 
construit un puits on modifle un puits qui 
existe deja. Vous pouvez obtenir la plaque et 
le fornuilaire en vous adressant a la personne 
suivante i 

CoQrdonjiateur, Gestion des puits d'eau 
Ministere de rEnvironnenient de l'Ontario 

125, che.rn.in Resources 

Toronto (Ontario) M9P 3V6 
Telephone : 418 235-8288 

Telecopieur : 416 235-5960 
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Oil dois-je 

fixer la plaque 
(^identification ? 

Si vous const ruisez un nouveau puits tube, 
vous devez fixer la plaque solidenient et do 
facon permanente au tubage. Selon le genre 
de puits et la facon dont il est configure, vous 
pouvez aussi, dans certains cas, la boulonner 
sur la dalle en beton (si le puits en a urte). 
Vous devez fixer la plaque avant d'avoir 
termine de construire le puits. 

Si la plaque est fixee a I'exterieur du tubage, 
elle doit etre clairement visible et etre a lecart 
du boLichon du puits ou d'autres installations 
techniques. 

Si le tubage ne se prolonge pas au-dessus 
du niveau du sol ou si la pompe est installee 
d'une facon qui ne permet pas de fixer la 
plaque au tubage, on peut boulonner la plaque 
sur la dalle en beton (lorsqu'il y en a une). soit 
Jorsqu'on coule le beton, soit apres le coulage. 

Lorsque plusieurs puits sont regroupes 
(puits de sondage ou puits d'exhaure), une 
seuie plaque est necessaire. Celle-ci est fixee a 
1'un des puits du groupe. Vous trouverez une 
definition de « groupe de puits » (well cluster) 
dans le Reglement 903. 

ATTF.NTION : II nest pas acceptable de fixer 
une plaque a du beton burnide sans avoir 
utilise un mode de fixation permanente. 
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omment oois-je 

fixer la plaque au tubage ? 

La plaque doit, etre fixee an tubage de fac/on 
permanente, de preference au moyen d'une 

bande en acier inoxydable*. 51 on ne peut pas 
la fixer de cette facon, 11 faut la fixer par 

soudage, au moyen de la technique de soudage 
en points (tack welding). Wotez qu'il. est 
essentiel, pour prevenir la corrosion,, que la 
bande ou la baguette de soudage soit en acier 
inoxydable. 

SI on utilise une bande en acier, 11 faut 
d'abord faire passer la bande dans les fentes 
qui out €te pratiquees dans la plaque. On met 
ensuite la bande autour du tubage et on la 
scire solldeinent avec un out.il a cercler. 

Si on fixe la plaque par soudage en points, 
il font Ja souder aux quatre coins en utilisant 
des baguettes de soudage en acier inoxydable. 

Si on la fixe stir du beton, iJ ne faut. pas 
percer le tubage d'un bord a 1'autre, puisque 
cela creerait un endroit par ou de 1'eau ou 
d 'autre chose pourrait penetrer. 




II e- :! i'; , (.u''h!n't.3.idi" J'sfii Ui--.t'-.' it"- p<:-;i':t: tie b;-u!ijf"s wi acU.'-r qui 
servant a fixer des panneaux rouders a des poleaux de telephone. 
(I c s d<iiui^r i ic I i n i iiir«iticr istlquc s h ; u citlh 

fcu.lvante& : resistance a la iraction de 850 livres; acier inoxydable 
de quaUti 2(10/300; epalsseur de 0.51 mytn et Jprgeur de 12,7 nini. 



Conformement au Reglement 903 
(Puits d eau), le tubage de la plupart 
des nouveaux puits d'eau doit se 
prolonger d'au moins 40 cm (environ 
16 pouces) au-dessus du niveau du sol. 



HYPOTHESE ~1 



Le tubage fait saillie et la 
pompe N'EST PAS plac6e sur 
le tubage. 
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Ce pourralt etre le cas d'un puits muni dune 
pompe submersible a jet ou aspirant©, ou 
d'une autre pompe de ce genre. II faut aiors 
fixer la plaque au tubage avec une bande en 
acier inoxydable. Si on ne peut pas la fixer de 
cette facon, on doit la fixer par soudage, en 
faisant un point de soudage aux quatre coins 
de la plaque. II faut utiliser une baguette de 
soudage en acier inoxydable. 

6 ~ L'ide.ai.Uicatioii„d.es p.uits..ea_Ojxtario 
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HYPOTHESE -2- 

Le tubage fait saillie 

et la pompe se trouve sur 

Vextremite du tubage. 
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Ce pourrait etre le cas d'un puits muni dune 
pompe a turbine verticale. d'une pompe a 
main ou dun autre genre de pompe qui repose 
sur lextr^mite du tubage. II faut alors cottier 
ou boulonner la plaque dans la dalle en beton, 
aussi pres que possible du tubage, mais a un 
endroit ou elle sera toujours visible et 
protegee contre une usure excessive. 
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HYPOTHfeSE ~3~ 

La poinpe et le tubage se 
trouvent dans une enceinte. 




La presence d'une enceinte ne se r^percute 
pas sur l'endroit ou Ton doit mettre la plaque. 
Lendroit est determine par remplacement de 
la pornpe. II taut done voir si la pompe repose 
sur l'extremite du tubage ou si elle est en 
retrait du tubage, puis suivre Tune des 
met hod es 1 ou 2 qui sont decrites plus haul. 
Nous encourageons aussi le proprietaire du 
puits a installer a lexterieur de 1'enceinte, a 
cote de la porte ou sur celled, un ecriteau 
portant le code alphanumerique du puits. 



HYPOTHESE -4 



Le puits n 'a pas de pompe. 
Ce pour rait etre le cas d'un 
puits de surveillance ou de 
certains puits d'essai. 




II faut fixer la plaque au tubage au moyen 
d'une bande en acier inoxydable. Si on ne 
pent pas la fixer de cettc facon, on doit, la 
fixer par soudage, en faisant un point de 
soudage aux quatre coins de la plaque. II faut 
utiliser une baguette de soudage en acier 
inoxydable. 
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Conformement au Reglcment 903. 
il n'est pas obligatoire pour certains 
puits qui ne servent pas a puiser de 
l'eau d'avoir un tubage qui depasse 
de 40 cm le niveau du sol. 



HYPOTHfeSE **5 



Le tubage est 
entierement sous 
le niveau de'finitif 
du sol et est muni 
d'un bouchon qui 
se trouve au ras 
du sol 
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S'il s'agit d'un puits d'essai ou d'un puits 
d'exhaure qui se trouve a un endroit oil Ion 
circule, on petit fixer la plaque au tubage en 
utilisant deux sections dune bande en acier 
inoxydable. On attache les deux sections. On 
fixe la plaque a une section et on fixe 1'autre 
section au tubage. On peut. aussi utiliser une 
des autres methodes mentionnees plus haut. 
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HYPOTHESE -6- 

// s'agit d'un puits creuse par 
lan$age ou par fonfage, dont 
le joint est enfouL 

Lorsqu'on a affaire a ce genre de puits, 
l'extremite superieure du tubage est munie 
d'un joint souterrain relie a une conduite 
aspirante qui aboutit a une pompe. 

Pour ce genre de puits. il faut fixer la 
plaque sur la fondation en beton du bailment 
oil se trouve la pompe. La plaque doit etre 
fixee pres de la pompe, a un endroit ou elle 
sera visible, 
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sur un puits qui est cleja 

niuni cfune plaque 
d 'identification 

II taut alors proteger la plaque tout au long 
des travaux, puis la fixer solidement s.oit au 
tubage, soit a la dalle en beton, soit au 
batiment oil se trouve la po-mpe. S"il le faut, on 
petit enlever ia plaque pour faire les travaux, 
mais II faut ia fixer de nouveau, de facon 
permaiiente, avant de terminer les travaux. 

Si ia plaqii est brisee, nmuuK 6.4 uiaciee 
illisible on inutilisable, la personne qui 
travaille sur le puits doit I'enlever, la jeter et 
en obtenir une itouvelie en s'adressanl au 
ministere. La plaque de remplacement doit 

fixer d'tiiie des f aeons decrites daiis eette 
brochure. 

Une fois les travaux termines, le. 
proprietaire du puits doit garder le puits et la 
plaque salubres et propres. 
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Lorsqu'on abandonee 

u n puits muni d'une 
plaque cTidentification 

If] faut enlever la plaque du tubage et Vinserer 
a une profondeur de deux centimetres (environ 
un police) dans le centre de la bentonite qu'il 
faut utiliser pour boucher hermetiquement le 
tubage. On doit ensuite recouvrir le puits 
d'une couehe de terre de 30 centimetres (un 
pied), II faut inscrire le numero de la plaque 
sur le registre du puits que 1 "on a abandonne. 
Pour en savoir plus sur la facon de mettre 
un puits hors service ou de l'abandonner, on 
peut se reporter au document intitule A Guide 
to Wells Regulation 903, que i'on pent obtenir 
en s'adressant au ministere de 
I'Environnernent de 1,'Ontario. 
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Est coupable 
d'unc infraction 

quiconque utilise 

incorrectement, defigure 
on enleve la plaque 

^identification d'un puits, 
sauf dans les cas prevus 

ail Reg Jem en t 903 

La Lai stir les ressoiirees en eat/ de i "Ontario 

el: le Reglement 903 {Puits dean) reglssenl les 
activites associees a la construction, (dont 
1'instaJlation de la plaque d'identitication), a 

I'entretien et a la raise hors service de tons les 
genres de puits, qu'ils soient prives. collectifs, 
municipaux, a usage Industrie! ou a usage 

comniercial.. Cornmet une Infraction au 
■rmenf .WAVquiconque : 

► utilise une plaque d Identification d'un puits 
pour un autre but que celul qui est decrit 
■dans le Reglement: 

* defigure, modifle ou dissimule la plaque 
dldentification d'un puits: 

► enleve la plaque dldentification d'un puits, 
sauf : 

1. pour la remplacef si elle est inutllisable, 
1, pour la proteger pendant des travaux (a 

la condition qu'on la reinstalle apres les 

travaux) , 
3. pour abandonner le puits et mettre la 

plaque dans le materiau de calfeutrage 

qui seil a boucher hermetiquemenl le 

ttibage, 
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Oil pourrais-jie 

otDtenir plus de 
renseignements ? 

o 

Les entrepreneurs en construction de pulls, 
les puisatiers et les proprietaires d'un putts 
trouveront toutes sortes de renseignements 

cletailSes sur 1'etiquetage des puits et d "a litres 
prescriptions du Reglement 903 en allant voir 
Je site Web tin ministere (www.ene.gov.on.ca) 

ou en appelant Je Centre d'information du 
ministere, au 416-325-4000 (a Toronto) ou 
at! numero sans frais J -SO -5 6 5 - 4 9 2 3 . 
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